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- ムー CSB 
アル ミ 合 金 表 CSBC 馬 作 業 晶 用 手すり セッ ト 
トーppp ヤ pp ヤヤ ヨド ヤセ pp セ cp セ セ p ヤ ヤー 
組立 説明 書 
< の た O は 、 CSB、 CSBC 天 人 用 す り セッ ト を お 買い 上 いた だ きま し て あり が と う 


こざ いま す 。 この 手すり セッ ト を 安全 に 使っ て いた だ く た め に 、 注 意 事項 を よく お 読 あ いただき 
手順 に 従っ て 組み 立て て くだ さい 。 


@ 保 管 時 は 、 雨 さら し に し な いで 下さ い 。 


人 組立 前 に 、 部 品数 量 を 確認 し て 下さ い 。 
人 組立 後 、 も う 一 度 ボル ト の 締め 記 れ を 確認 し て 下さ い 。 


人 @ 安 全 の た め 、 手 すり に も た れ な いで 下さ い 。 


Ra し も イ つ コ 株 式 会 社 
〒569-8510 大 阪 府 高 槻 市 三島 江 1-1-1 

お 客 様 相談 室 【 弓 0120-302-669 
10:00 一 16:00 た だ し 12:00 一 13:00 及 び 土 : 
※ て の 組立 説明 書 は 無断 転用 を 禁じ ます 。 


: 祝 を 除く 


2010121-AL 


手すり ブラ ケッ ト の 取付 ( 全 セ > ト 天 癌 


組み 立て の ボイン ト 
図 の よう に 手すり ブラ ケッ ト を 
各 手 すり 本 体 に 差し 込ん で 、 
図 に 示す ボル ト 類 で 仮 締め し 
て くだ さい 。 

(手すり ブラ ケッ ト の 本 締め は 、 
作業 台本 体 に 取り 付け て か ら 
行っ て くだ さい 。) 


天 板 側面 用 の 手すり は 
左右 どちら に で も 取付 
可能 で す が 、 こ の 穴 が 
昇降 面 側 に な る よう に 
手すり ブラ ケッ ト の 向き 
を 確認 し て くだ さい 。 
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